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  سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [1121 -3022] الأكسجين الذي يعطى لمريض الربو في المستشفيات، هل يفسد الصوم؟ - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  فضيلة الشيخ وفقكم الله الاكسجين الذي يعطى لمريض الربو في المستشفيات. هل يفسد الصوم نعم اذا كان معه دواء ومعه ماء يفسد الصيام اما اذا كان مجرد هوى فقط وليس معه دواء وليس معه ماء
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      00:00:00
    
  



  فلا يفسد الصيام. نعم. لكن ما يكون اكسجين الا بدواء وماء. نعم
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